Type 

Purchased 

Model# 

Serial # 

State Lab Tag 

Port 

Laser Jet 4 Plus 

1994 

C2037A 

JPGL062939 

800797 

LPT 

Laser Jet 4 Plus 

1995 

C2037A 

USFB278737 

800780 

LPT 

Laser Jet 4 Plus 

1995 

C2037A 

USFB278739 

900517 

LPT 

Laser Jet 4000 

1998 

C4118A 

USMB258995 

No Tag 

USB or LPT 


Folk OIG PRR 101196 


































